Toccata in G 

(from Fantasia in G for Organ BWV 572*) 



J. S. Bach 
Arranged T.P. Gardner 
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Transposed into D. Octave transposition at bar 35 and 49. Original penultimate bar omitted. Key signature altered. 
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